inżynier górniczy, zastępca a T. E. S. P. w Stebniku 


przeżywszy lat 30, zmarł w Krakowie dnia 5-go sierpnia 1931 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w piątek dnia 7-go b. m. o godzinie 4 po południu, o czem Krewnych, Przyjaciół i Kolegów Zmarłego 
zawiadamia rodzeństwo. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 8 b. m. o godzinie 8, rano w kościele parafjalnym św. Marka, 


a kaz dm ONUFREGO FIUT Ą Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13: 


w Krakowie, ul. Grzegórzecka L. 7. — Tel. Nr. 141-05 i 102-48. 


